KAROL CZAJKOWSKI 


towarzysz sztuki introligatorskiej, podoficer Straży ochotniczej 


przeżywszy lat 20, po krótkich a ciezkich cierpieniach, zakończył życie dnia {7 Sierpnia 


1889 roku o godzinie 4 rano. 


W smutku pograżeni rodzice zapraszają Krewnych, Znajomych i Kolegów na wyprowadzenie 
zwłok w Poniedziałek dnia 19 b. m. z Nowej Wsi z domu pod Nr. 96 o godz. 5 popołudniu 


wprost na cmentarz. 


Gzcionkami Drukarni Związkowej w Krakowie. 1889 


